22              Selbstinduktion und Kapazitat in Wechselstromkreisen.
Energie wird an die Stromquelle zuriickgegeben.    Der Kondensator gibt in jedem Augenblick die Leistung zuriick
Ist die Spannung einwellig, so wachst sie in der ersten Viertelperiode von Null bis pm, um in der zweiten Viertelperiode von pm auf Null zu fallen. In der ersten Viertelperiode wird die Energie I Pm Q im Dielektrikum des Kondensators angesammelt und in der zweiten wieder zuriickgegeben. In der ersten wird von der Stromquelle Leistung zugefiihrt, in der zweiten genau ebensoviel wiedergegeben. Die mittlere Leistung in der halben Periode ist Null.
Fur p=zpm sin co t ist der Ladestrom des Kondensators
i = C -~ == C (o pm cos a) t = C co pm sin ( co t -\- ~~
Oft                                                                         \               U
er ist ein einwelliger Strom von der Amplitude
der gegen die Spannung um 90° in der Phase voreilt, denn nach GL 35 ist der Ladestrom so lange positiv, wie die Spannung steigt, und negativ (Entladestrom), wenn sie fallt. Daraus folgt ebenfalls, daB die mittlere dem Kondensator zugefiihrte Leistung Null ist.
9. Stromkreis mit Widerstaud, Selbstiuduktion und Kapazitat.
1st in einem Stromkreis (s. Fig. 15) ein Kondensator C mit einer
Drosselspule   von   der   Induk-
ff         ___/,___         \\             tivitat L und dem Widerstand
JS in Reihe geschaltet, so lautet
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die Spannungsgleichung
,
Fiir einen einwelligen Strom i = im sin cot, wird
Bi = EiMsio cot
Lft = "I'*»J*(«>* + j)
i&t           »-                      *„.    . Y       i   &
-0- = -^cos.«»«=*- -f- sin(o)< + ~
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